Lng. deni STANISHAW ALBERTI 


przełożony Wydziału Chemji Państw. Wyższej Szkoły Przemysłowej 


przeżywszy lat 65, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 23 grudnia 1927 r. 


J 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 27-go b. m. o godzinie 2 po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana żona 
wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 28-go b. m. o godzinie 9-tej rano w kościele 00. Kapucynów. 


12. DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 
Zakład pogrzebowy „Concordia“ Jana Wolnego 


w Krakowie plac Szczepański L 2 


